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Człowiek niepospolitej prawości i bezgranicznej życzliwości, 
urodzony 5 września 1924 roku w Kałuszu, po długiej i ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 23 września 1994 roku w Krakowie. 


MSZA ŚWIĘTA odprawiona zostanie we wtorek dnia 27 września 1994 roku 
o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 

Pogrążeni w najgłębszym smutku: 
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